Mgr inż. arch. JÓZEF 


DEMBOSZ 


UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 67, zmarł nagle dnia 12 września 1990 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we środe 19 września 1990 r. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYN, SYNOWA I WNUCZKA 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie we środę 19 września br. o godz. 9.00 w kościele parai. NMP z Lourdes przy ulicy 


Juliusza Lea. 


